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M hat, wie aus der Ableitung folgt, dieselbe Dimension wie L und wird in Henry gemessen. M ist auch nur als Konstante zu betrachten, wenn die Permeabilitat des Mediums p unabhangig von der Induktion ist.
M kann das positive oder negative Vorzeichen haben. Ordnen sich die Umlaufrichtung des Stromes ernes Stromkreises und die Richtung des vom anderen Stromkreis durch ihn gesandten Plusses entsprechend einem Rechtssystem zu, so ist M positiv, sonst negativ.
EMK der gegenseitigen Induktion.
Andern sich die Strome ^ und *3 , so andert sich die Energie des Feldes. Betrachten wir i1, L^ und M als Konstante, sehen wir somit von einer Veranderung der gegenseitigen Lage und von einer Deformation der beiden Systeme ab, die eine Anderung von M bzw. L bedingen wiirden, so kann die Zu- oder Abnahme der Energie nur da-durch zustande kommen, daB elektrische Leistung den Stromkreisen zugefiihrt oder von ihnen abgegeben wird. Sie ist stets gleich dem Produkt aus dem Strom und einer Spannung. Nimmt die Energie in der Zeit dt um dWm zu, so ist die den Stromkreisen zugefiihrte Leistung
Die in den Klammern stehenden Ausdriicke, mit denen die Strome multipliziert werden, sind die zugefiihrten Spannungen, die den durch die Anderung des Flusses bedingten EMKen entgegen-gesetzt gleich sind.
Zu der EMK der Selbstinduktion — L—- tritt in jedem Strom-
dt
kreis   die  EMK   der   gegenseitigen Induktion — M — ,  die  im
cLt
Stromkreis 1 von der Anderung des Stromes i^ und umgekehrt herriihrt. Fur einen einwelligen Strom ist der
Effektivwert von M - — gleich JcoM und
Ou t
symbolisch durch j%coM dargestellt.
Beispiel. Auf einem Leitungsmast seien zwei Doppelleitungen befestigt (s. Fig. 110), die eine A — B mag eir*e Kraft-leitung, die andere CD eine Telephon-leitung sein. Es soil die gegenseitige
